οοπὀ Ῥαοῖς το Μος 
πα ρα, π118 
μ]ά Ὁ6 ϐ 
ΕΝΘΥ͂ κ 1ο του 
4τ ὋΣ 159 η Ῥλβοθτάβ 
ο το ἸΡ 19 αὶ ΝΤ κα ΤΘ 
οὗ ΡΙΡΙ4 544 το 
ἵηο βέυγΓ ἀῑτοοῖλγ 10 
Ἠθνο ϱ οοπῖςος 
Αλοι]ά πος πΊπ 
ροπ6 48 ρ]αγοᾶ, 


Ύ ποπά]68. 
ΠΤ 


ΤΟΙ 
τ 


οὐ 
11 κο 


